Za spokój duszy Ś. p. 


Inż. TADEUSZA MICHAŁA 


GOŁOGURSKIEGO 


profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 


w rocznicę zgonu 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 14 października 1929 r. o godz. 8 rano w kościele św. Anny 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


o czem zawiadamia rodzina. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ | 
s A N A wo L N EGO DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE 


w Krakowie, pl. Szczepanski L. 2. 


